Mer JERZY 


CHALUPKO 


przeżywszy lat 65, zmarł nagle dnia 2 lutego 1985 r. 
NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE przy zwłokach odprawione zostanie w poniedziałek 18 bm. o godz. 11.30 
w kaplicy cmentarnej w Batowicach, po czym nastąpi wyprowadzenie zwłok na miejsce wiecznego spo- 
czynku, o czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku: 


RODZINA, 


